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Le but des modèle: 
compatibilité 


Aide à la conception 


Modèle OSI 


Open Systems Interconnection 


ISO est une norme de communication réseau 
pour les systèmes informatiques, proposée 
par l'Organisation internationale de 
normalisation (©) ), décrivant les 
fonctionnalités et l'organisation des 
communications entre ordinateurs. 
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Les protocoles: 


Session gestion de dialogue 


Protocole orienté Protocole non 
connexion orienté connexion 


Fournit un service Fournit un service 
fiable non fiable 
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Reseau Selection pour acheminer les paquets 
(routage) 


o [r 


IF 


nin rrn ed E TTN les 
| \ternet rotocole 


Protocoles de routage 
RiP , ASPF 
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Liaison de données | méthodes d'échange de données entre périphériques 
sur un support commun 


Adresse MAC -> 48 bits hexadecimal 


@MAC @MAC . 


Physique Bits 
Bits 
Signaux électrique signaux électromagnétique signaux lumineux 
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HTTPS DONNÉES 


Dé/codage Il HTTPS | DONNÉES 
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Les protocoles: 
DNS HTTP/S Telnet SMTP BOOTP 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZLIDhTb6GRo 


